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NECİP GÜL ÜN ACI GÜNÜ 


Yazan: Abdullah Faruk Günaydın - 21 Ekim 2008 . , , pa , pa 
ilçemizde toptan kantariye işi yapan Necip Gül'ün 


eşi Sündüz Gül (72) vefat etti. 


İsmail, Şuayip ve Recep Gül'ün annesi olan merhume bir süredir beyin 
rahatsızlığı nedeniyle Samsun Devlet Hastanesinde tedavi görüyordu. 

20 Ekim 2008 günü hayatını kaybeden Sündüz Gül'ün 21 Ekim 2008 Salı günü 
Merkez Çarşı Camiinde kılınan öğle namazını müteakip kılanan cenaze namazından 
sonra Yolaçan köyü kabristanlığında toprağa verildi. 

Merhumeye Cenab-ı Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı 


dileriz. 


Yorum Ekle 


Abdullah Faruk Günaydın 


https://tasova.gen.tr/necip-gul-un-aci-gunu/ 
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